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この製品はォゾ 
ン層を破壊しな 
い藻媒を使用し 
ていまず。 



ハ □ 


環境}ミ術 


エコ製品て''止れよう通巧化チーム■マイナス6乂 


この ルームエアコンは、 一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。食品•動植物•精密機器•美術 
品•医薬品等の保をなど特殊用途には使用しないでください。また、能力 J ：^ 上の負荷で使巧しないでください。 



このたびは、ルームエアコンをお買い上げいたださ、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

ルさいお子様などじつきましても安全のためじ、警告-を意に記載されている部分に触れることのないようくれぐれもごを意ください。 






































室内機 


，霜取り時 


霜取り時， 


シーケンシャルツインデフ 



◊シーケンシャルツインデフ 

室タト機の熱交換器を 2 つに分割。通常時は両方の 
熱交換器で暖房運転。霜取りが必要なときは、 
片方の熱交換器は、霜取り運転を巧い、もう片 
ちの熱交換器は、暖房運乾を継続します。 

(口 37ページ） 


おすすめかんたんカイド 
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安全上のご注意 


必ずお守りください。 


お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと 
を次のように説明しています。 

♦表示との容を無視して誤った使い方をしていたときに生じるな害や損害の程度を次の表示で区分 
し、説明しています。 


A 警告 
A 注意 


この表示の欄は、「死 t ： または重傷を負うおそれがある」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれ 
がある」内容でず。 


♦お守りいただく内容の種類を次の給表示で区分し、説明しています。（下記は給表示の一例です。） 


0 

このよラな絵表示は、しては 

A 

このような絵表示は、必ず実行 

いけない「禁止」内容です。 

If 

していただく「強制」内容です。 


お読みになった後は、お使いになるちびいつでも見5れる所に必ず保巧してください。 
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A 警告 


A 


I 改造は行わない 

改造を巧いますと、水漏れ-故障-感電-义災の原因になります。 


0 

禁止 


I 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電-义災の原因になります。 


〇 

強制 


アース（接地）を確実に行う 

アースエ事は、販売店または専門業者に依頼ずる 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線などに接続しないでください。 
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や义災の原因になります。 


e 

アース線接続 


A 注意 


I 湿気のをいところ、雨水などか気のあるところに設置ずるときは、漏電しや断器 
を取り付ける 

漏電しや断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。 


〇 

強制 



• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない 

万ーガスが漏れて室か機の周囲にたまると、発义して义災の原因になることが 
あります。 

•除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内•室か機から水が滴下し、家財などを濡らす 
原因になることがあります。 


〇 

強制 


I 指定に I 外の電源に接続しない 

指定]; U かの電源を使うと、電気部品が発熱し、义災の原因になります。 


〇 

強制 
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け 
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ご巧用の前に 
































A 警告 


• 長時間を風を身体に直接当てたり、をやし過ざたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 



•室内•室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。1 
また、性能がほ下します。 禁止 




I 異常時（こげ臭いなど）は、運乾を停止して専用ブレーカーを " OFF " にして 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-义災の原因になります。 



I 安全器のヒューズのげわりに、針金や銅線などを使わない 

故障や义災の原因になります。 



•落雷のおそれがあるときは、運乾を停止し、専用ブレーカーを 
" OFF " にずる 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 



• エアコンが;令えない、暖ま5ない場合はを媒の漏れが原因のひとつとして 
考え5れるので、お買い上げの販売店に相談ずる 

エアコンじ使用されているホ媒そのものは無害です。万一、ホ媒が室内に漏れ、ファン 
ヒーター•ストーブ-コン□等の义気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭が強制 
あるときじは、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店じご連絡ください。 


〇 



ご巧用の前に 
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安全上のご注意（つづを) 


A 注意 


I このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたもの 
でずので、食品-動植物-精密機器-美術品-医療品等のなをなど 
特殊用途には使用しない 

これらの品物の品質ほ下の原因になることがあります。 


I めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


(S) 

禁止 

めれ手禁止 


南 






I 燃焼器具と一緒に運乾ずるときは、こまめに換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。 


0 

禁止 


• エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。 



• 長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 

け il 室か機の落下につながり、けがなどの原因になります。 


禁止 


a 



I エアコンを水洗いしたり、巧瓶などの水の入った容器をのせたりしない 1^4' 
漏電によって、感電や発义の原因になります。 ^ 



I 動植物に直接風びあたる場所には設置しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 


0 

禁止 


醒ッ 


•掃除をずるときは必ず運乾を停止し、専用ブレーカーを " OFF " にずる 

巧部でファンが高速回乾しておりますので、けがや故障の原因じなります。 


〇 

強制 



長期間使わない場合は、を全のため専用ブレーカーを " OFF " にずる 

ホコリがたまって、発熱し义災の原因になることがあります。 


〇 

強制 



I 室外機や室内機の上に乗ったり、物を載せたりしない 

落下や転倒などにより、けがの原因になります。 


S) 

禁止 



ご巧用の前に 
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A 注意 


•冷房-カラッと除湿-涼快運輯時、窓や戸を開放した状態ほ B 屋の湿度 
が80%を超えたまま）などで長時間運乾をしない 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡らす原因になる 
ことがあります。 


• 能力 W 上の負荷（冷房•暖房能力 W 上の広い部屋やを勢の人が居るなど） 
で使用しない 

設定溫度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることが 
あります。 

Iエアコンの洗をには専門技術び必要なため、お買いポめの販売店に相談ずる 

市販の洗ミき剤などを使用しまずと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤がイオンミ 
スト発生器の電極、電気品やモーターじかかると、感電や义災の原因じなり 
ます。 


• 室外機の吸い込み□や底面、アルミフインにさね日ない 

けがの原因になります。 


S) 

禁止 

禁止 


货。 





接触禁止 



Iを媒配管パイプや接続/ (ルブにさね5ない 

义傷の原因になります。 



エアコンの 清掃時には、手袋を着用ずる 

けがの原因になります。 


〇 

強制 



I 暖房運乾時、空気の去出し□や室内機の前方已〇 cmiu 内に家具などの 
障害物を置かない 

エアコン自体や家具などが変形する原因になります。 


0 

禁止 


A 警告 



•修理は、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修理をされ不備があると、感電や义災の原因になります。 

〇1 

強制 

句 慰 

TO 

•エアコンを 移動-再設置ずる場合は、お買い上げの販売店またはお客様 
ご相談窓□に依頼ずる 

ご自分で移動•再設置され、不備があると、感電や义災の原因じなります。 

〇1 

強制 

漁 


移設•修理時の注意事項 


ご巧用の前に 
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各 p |5 の名称と働を① 


◊室内機 


健転のしくみと巧って臥1ていただきたしにとこデ34ページ) 





◊室外機 




リモコンからの信号を 
受信します。 




壁や柱にリモコンを固定 
するときに使います。 




"ぶ房""カラッと除湿""涼快"運転時には室内機 
からの除湿水を室タトへ排水します。 



"暖房"運転時にはぶ風を、"ぶ房""涼快"運輯時 
には温風を、"カラッと除湿"運転時には温風また 
はぶ風を吹き化します。 


I 運転を「停止」にしても、室タト機のファンは電気部 
品)をぶやすために1〇〜60秒間回り続けます。 

I 暖房時には、室タト機より凝縮水や霜取り時の水が 
流れ化ます。寒ぶ地ではこれ6の水が氷結してし 
まうこともありますので、室タト機に設けてある排 
水□をふさがないでください。 

I "ぶ房"運転時にも配管等に結露した凝縮液が流れ 
化ることがあります。 


吹を出し □ 


室外機について 


ース端子（側面下部) 


吸い込み口（背面) 


排水ホース 


U モコン取付具 


受信部 (内部にあります。) 


イオンミスト発生部 


フ□ントパネル 


ナノチタン除国•脱臭 
空清フィルター 


表示部 


•ステンレスフイルタ ー（内部にあります。 } 


ご巧用の前に 























































































































各部の名称と働を② 


◊室内機操作部1 

♦主操作ボタン 


押すと運転、もう一度押すと停止 
します。（こ了17ぺージ） 



エアコン 運転中に押すと、おさえめ 
運乾に切換わります。（こデ23ぺージ） 
3 秒じ(上長巧しすると、チャイルド □ 
ックを設定します。（こデ24ぺージ） 


室温を設定します。 

Q ： 設定室温を上げる。 
Q :設定室温を下げる。 
(口17ぺージ） 


◊フ□ントパネル内側操作部 

♦フ□ントパネルを開けて操作します。 （フ□ンいなルの開けかたはこデ16ぺージ） 



☆電源げ入っていると運転していなくてら、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。 
ブレーカーを " OFF " にすることで、節電効果げあります。 


A 注意 


長期間使わないときは、専用ブレーカー 
を " OFF " にする。 
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応急運転スイッチ（強制を房スイッチ) 


室温設定ボタン 


おさえめ運転ボタン 


運転/停止ボタン 


ご使用の前に 








































































各部の名称と働き③ 


◊室内機表示部 


C N 

表示部の左側面にある 
凹部に指を入れて持ち 
上げると表示部を約 
60°の角度に立上げる 
ことができます。 

V _ > 


運転ランプ（黄色) 


•点な 

暖房-カラ、ソと除湿-ぶ房-涼快-イオンミスト-内部クリー 
ン- パワフル-おさえめ運転中。（こデ19〜23ぺージ） 


• 点:打したり暗くなつたりの繰り返し なな障ではありません) 


モ熱運転 

運転開始後の2〜3分間で室内機の熱交あ器を 
暖めます。 

霜取り運転 

室タト機の熱巧あ器に霜が付くと一旦、暖房運転 
を停止し、霜取り運転を行います。 

に’使用条件じより、霜取り運転に入るひん度が変わります。） 

才ートフレッシュ 
霜取り運転 

運転を停止したときに、室タト機の熱な換器に 
霜が付いていた6、霜取り運転を行います。 


' - 


广 




タイマーランプ（桓色) 


.点口 I 

タイマー予約時。（こデ28〜31ぺージ) 


• な;域 

室内が障時、強制ぶ房運転時。（こ了 41ページ) 


おさえめランプ（緑色) 


.点灯 I 

おさえめ運転時。（こデ23ページ) 


イオン S ストランプ（黄色) 


.点な I 

イオンミスト-内部クリーン運転中-快速ランド 
リー運転。（こデ19 • 2い22ページ） 


• な;励 I 

イオンミスト発生器故障時。イオンミスト運転は 
できませんが、他のエアコンの機能は影響なく運 
転することができます。 （ C ： 了41ページ） 


設定室温表示部(赤色) 


現在室温表示部(ホ色) 


• 点口 


.点な I 

リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を 
表示します。（こデ11ページ） 


室内機で読みとった室温を表示します。 
(口11ページ） 

\_ ) 


ノ 


ノ 


ノ 


☆ 「運転中室内機表示部が明るく感じるときは」こ戸38ページをご覧ください。 

\_ J 
















































































設定室温表示部 


♦リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を表示します。 

設定湿度表示可能範囲：1〇〜32で（こデ 17.18 ページ） 

但し、巧のよラな場合は UTF の表示となります。 


• ブレーカーを " ON " した後、初めて室内機の H ボタンで運転された場合、暖房•カラ、ソと除湿¬ 
ぶ房いずれかの運転になります。 

運転の種類が確定すると暖房の場合に3で」、カラ、ソと除湿の場合「室内機読みとり室温」、 

ぶ房の場合に7で」で表示されます。 

•チャイルド□ック設定中には、室内機設定室湿表示部に M が点のします。 （ C ；^24 ぺージ） 
※エアコン 停止中は湿度表示されません。 

\_ J 


現在室温表示部 


♦室内機で読みとった室温を表示します。 

現在室湿表示巧能範囲： 00〜49でので W 下は全て「00」と表示されます。） 

• 運転の種類が確定すると現在室温を表示します。 



現在室温の表示は、目まです。 


•表示する現在室温は室温測定部で読みとった数値ですので、 

お部屋の湿度計とは数値が異なることがあります。 

•運転開始時、設定温度に達し運転を停止したとき、 

霜取り運転中は、実際の室湿と大きく異なることがあります。 

•エアコンの 据付場所、周囲状況、 マイク□メッシュ.ステンレス 
フィルターのミちれなどにより、実際の室湿と大きく異なることが 
あります。 


※エアコン 停止中は温度表示されません。 

V ノ 


☆ブレーカーを" ON" した直後の約2秒間は、ち記の表示をして電源が 
入ったことをお知らせしまず。 














































各部の名称と働を④ 


◊リモコン I 

♦運お内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。 

※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。通常すベて表示されることはありません。 
本 ルームエアコンには 無い機能 も 表示されます。 



涼快ボタン 


涼快運転を開始します。 
(口 20ぺ-ジ） 


♦リモコンは、イ寸属の取が具で柱や壁などじ取りけけることができます: 

※リモコンの操作は、付属の取付具サ 6 タトして巧い、送信してください。 


リモコンの取り付け 



リモコンの取りがし 


I タトすときはリモコンの上部を 
持って引き抜く。 



I リモコンをちちにねじって取り 
かさないでください。 

裏ぶたがタトれる 



ご使用の前に 

















































































































ご使用の 
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リモコンの準備をして < ださい 


(運転のしくみと巧っておしていただきたしにとこデ 34 ぺージ） 


乾電池を入れる 


I 単4おアルカリ乾電池を2本お使いください。 


扉をあけて、巧の細いものでリセットスイッチを巧ず 



マークを 押して 
から、手前に引く。 




運転 



停止 


I ⑩ 


i お；を■ちさえで. 1 /’’つつ . ||J 


風速 r 巧,.重.巧に叩. 


I 仁ーフ' I のじで 


質〇四 b 

IFn j ■が;目 

•リ亡，卜こ''刷が e 



リ t ツト 


I 現在時刻表示部に1を88 
が点のし、"午前""午後" 
が点滅表示をはじめます。 




鷄岂ぷ留 


現在時刻を合わせる（午後1:30に合わせる場合の例） 


r :^ 



I 它一つ||こじご 
1 


9 > 叩"- , 

圏 


t 日き刻 ボタンを巧して、現在時刻を合わせる 

-■- 、ノ 


I 押し綿けると早送りに 
な U ます。 


◄時刻が進む 


時刻 

媒 1 ••コム' 

\/イ戾る 

^ J 



主瞄をねせボタンを巧して、現在時刻を設定する 

• "午前"または"午後"の点滅表示が点の表示 I .- い - I 

じ変わり、10砂後自動的に消えます。 午を '‘- I 。 


◊現在時刻の確認のしかた 

• 瞭险 t せボタンを押してから、現在時刻の殖認をわい、必要に 

応じてゴで修正を巧ってか6'_2を巧ってください。 


、 

ノ 

アドレス切換スイッチについて 

つ 


•アドレス切換スイッチは、2台の室内機を同じ部屋 
じ据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたい 
ときに使用しますので、通常は使用しません。 

(工場化巧時は 「 A 」 側に設定されています。） 

なお、設定のしかたについてはお買い上げの販売店 
にお問い合わせください。 



运 

アドレス 

け 

M 


W 



切換スイッチ 


スイッチレバー 


リ モコン裏側 


お客様ご自身での操作 
はしないで < ださい。 












































































































アンペア（標準*セーブ）切換えがセツトできます 


ごを庭のブレーカーが切れてしまうようなときに、「セーブ」にセットしますと、ブレーカー切れが起こりにく 
くなります。（お買い上げ時は r 標準」にセツトされています。） 



3罔 

广リ tr リト C ~'侧さわ G 




リモコンを本体に向けて 

ボタンを巧ず 

ピッ"という受信音がして、リモコンに厘三三）が点のします。 


リモコンを本体に向けて 


它ーブ 


ボタンを巧す 


"ピッ"という受信音がして、解除じなり皮3が消のします。 


◊ r セーブ」セツト時のご注意 


I 暖房運転の能力が低下しますので、立ち上がり時にをみ時間がササります。ま 
た、タト気温が低いときは"設定温度"じ達しないことがあります。 

(厘3セット時は15 ( A ) 制限運転となります。） 

I 暖房運転時の能力が低下しますので、セーブ運転は、ブレーカー切れを一時的 
に回避するときじ使用してください。 


リモコンを操作するとを 


■操作は、室内機の受信部に向けて。 

受信できる距離は、正面で約 7 m 。 ただし、室内に電子点のおの照明器具がある場 
合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けないこと 
があります。 

• リモコンはていねいに扱ってください。 

落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。 
電源を入れた直後の10秒間程度は、リモコン操作をしても信号を受け付けません。 





乾電池について 



• アルカリ乾電池をご使用のとき、乾電池の寿命は、 
普通の使いかたで搁1年です。 

ただし、乾電池の r 使用お奨期限」においもの'! 
は、乾電池の巧おが早くなる場合があります 。 j 
付属の乾電池はモニター用です。 

• 液晶表示がうすくなった6乾電池を取り換えてく 
ださい。 


A 注意 

乾電池に(外の異物を入れないようにま意してください 

発熱等の S 如章の原因になります。 


• 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、 
必ずリセットスイ 、ソチを 押してください。 

• 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があ 
ります。乾電池のま意でをよく読み、次の点じ特 
にを意してご使用ください。 

(り乾電池の+ (プラス）、 一( マイナス）の向きは 
器具の表示どおりに正しく入れてください。 

(2 脯しい乾電池とちい乾電池、種類の違う乾電池を 
混ぜて使わないでください。 

( 3 )長期間 （1 力月じ(上）使用しないときは、乾電池を 
取り化しておいてください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってか6、新 
しい乾電池を入れてください。 































































ナノチタン除菌 • 脱臭空清フィルタ-の取付けをしてください 


◊リモコンで運転を停止して、ブレーカーを "OFF" にずる。 




フ□ントパネルを閉じる 


フ□ントパネル上面両端を「カチッ」と音がす 
るまで押し付け、フ□ントパネルを平6に閉じ 
ます。 


V 



A 注意 


•フ□ントパネルが、がたついているとパネルがタトれ、落下するおそれがあります。 
• フ□ントパネルを下側におろしたとき、無理に力を入れないでください。 

フ□ントパネルが本体か6タトれたり、 S な障の原因になります。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターをタトしたまま運転しないで 
ください。機械にホコリが入り、 S 如章の原因になります。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターの取りタトし-取り付けの際、 

熱な換器のフィンで手などを切6ないように十分ごを意ください。 


が"11 













































































































室内機ボタンで運転 



ボタンを押ず 


"ピッ"と操作音がして、運転を開始します。 

室内機表示部の運転ランプ-設定室温-現在室温が点;) a および表示 
されます。 


〈運起のし<みと知っておいていただをたいこと〉 

■運転内容は前回の運転となります。 

(但し、ブレーカーを " ON " した後初めて運転の場合は、暖房•カラ 
ッと除湿-ぶ房のいずれかの運転となります。） 

■リモコンじ運転内容は、反映されません。 

(リモコンは停止状態〈ち図〉になっています。） 

• リモコンを操作されると、エアコンの運転内容とリモコン表示が一致 
していないため、エアコンが停止することがあります。 

■タイマ— 予約を 行っていると きじ、 P ボタンで停止すると、タイマ 
一予約を取り消します。タイマー予搁中に運転を停止するときには、 
リモコンで操作を行ってください。 


I リモコン停止状態表示例 

•タイマーそが)無のとき■タイマーそ約有のとき 


巧房 


ちを巧止 


〇 



室温のセツ 



00ボタンを押ず 


下がる上がる 


I 設定温度範囲 


巧房•ち房*涼快 

16〜32で 

カラッとお湿 

10〜32で 


■ 00ボタンを巧し、設定室温をお好みの温度に変更します。 

20でのときは"ピピッ"、30でのときは"ピピピッ"、その他は"ピッ"と 
操作音がします。 

※設定温度の上下限に達してか6、更に巧すと"ピピッピピッ"とした操作 
音で、それじ(上設定温度が上下しないことをお巧らせします。 


☆運転の種類-風速および湿度のセット（湿度はカラッと除湿-涼快のみ）を変更したい場合 

ボタンを押して、一度エアコンを停止させてか6、リモコンで運転の種類選択、風速の切換え、湿度調 
節（こデ18ぺージ）を行い、リモコンで運転再開を巧つてください。 



も ラー度、 


ボタンを巧ず 


"ピー"と操作音がして、運転を停止します。 

もう一度 P ボタンを巧すと、前回内容で運転します。 


■ 巧の運転を件でご使用ください。 


^ 暖房 

カラッと除湿 

涼快 

を房 ' 

•夕惊温 -25° Cm ± 

•外気温 rcm 上 

•が気温吕已でに(上 

•外気温22で1ソ上 

吕 rcUTF 

3已 。 CUTF 

3已でムソ下 

43で1ソ下 

/-25でモ満のときや24でを超えるときは、\ 
、機械保護のため、運転しないことがあります。/ 

/室温 rc じ(下では運転、 
、しません。 1 
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I 冬季にぶ房運転を行わないでください。 


基本的な使い方 






















































































リモコンで還んで運転 (暖房•カラツと除湿•冷房•涼陕) 


(運転のしくみと巧っておいていただきたいこと C ： デ34ぺージ） 


運転の種類を選ぶ 


この部分のいずれかが点のします。 

ボタンを巧す 


«ラジと 

除湿 


这お淳止 


【3肋&卜 


fPWi I 


日□目 

〇リ它か C 3:: お oe 


• 暖房-カラ、ソと除湿-ぶ房- 
涼快のいずれかを選べます。 
•送風運転をするじは、イオン 
ミスト運転（こデ 21 ぺージ）を 
してください。 

•運転中に P ぉ謹' ボタンを押した 
場合、"ピッ"と受信音がします。 


室温のセツ 


この部分が点のします。 



獲)@ @ 


◄上がる 

勢■•ボタンを押す 

シ◄下かる 

•室温の表示は運転を開始しな 
いと、約1日秒後に消えます。 

•運転中にボタンを押した 

場合、20でのときは"ピピッ"、 
30でのときは"ピピピッ"、そ 
の他は"ピ、ソ"と受信音がします。 

■ リモコン設定温度範囲 


巧 


京-快イわミストおやすみ 
〇 〇 〇 




心 


巧房•を房•涼巧 

16〜32で 

カラッと除湿 

10〜32で 


運転開始 


風速のセツ 


この部分のいずれかが点のします。 

^ ボタンを巧す 


石ろッじ 

な湿 


あを > 自历 


厚止 


風!参 ， ... 

广 ： 

日□目 

广リご。卜 ( —■巧含り e 


•自動•強•弱•微-静のい 
ずれかを選べます。 

風速の表示は運転を開始し 
ないと、約10秒後に消えます。 
• 運転中にボタンを巧し 
た場合、自動のときは"ピピ 
ッ"、その他は"ピッ"と受 
信音がします。 


湿度のセット（カラッと除湿•涼快のみ） 


この部分が点巧しまず。 

一 ^◄上がる 


畦 ■" ■ ^ 

ごつ&台口% 




運巧止 


〇 


@ @ 


ボタンを巧す 


湿度 

たシ◄下がる— 

5% 刻みで設定できます。 

湿度の表示は運転を開始しな 
いと、約10砂後に消えます。 


■ 設定湿度範囲 


40-70% 


京’快化/ミストお巧み 
〇 〇 〇 


r ' S •班口* 




運転 


停止 


〇 

) 0 


豪-快けンミストおやすみ 
〇 〇 〇 


運乾 



停止 


ボタンを巧す 



もう一度ボタンを巧ず 

• "ピー"という受信音がして、運転を停止します。 
•次回か6は * ち〇社ボタンを巧すだけで、 

上記 1 〜 4 でセットした同じ内容で運転が 
でさます。 














































































































































暖房運転 


(運転のしくみと巧っておいていただきたいことこ了34 - 37ページ） 


CORONA 


度ココ 

L 1た 


暖房 


風を►自動 . 


運睹 


厚止 


(暖房 f 


ん二…八 


V 陆湿ノ义で巧ノ 


ボタンを押ず 


• お巧みに応じて、室ミ豆の調節、風速の切換えができます。 

設定できる温度の範囲は16で〜32でです。 

(口18ページ） 




運転 


ボタンを押ず 


"ピー"という受信音がして、暖房運転を停止します。 


カラッと除湿運輯 


健転のしくみと巧っておいていただきたしにと〔デ35ぺージ） 


CORONA 


お度 — I * I 

ごつ S う旅 


カラツと 

陈湿 

ななろ 


風速►自動 



ボタンを押ず 


|(@)ボタンを巧すたびに、下のように種類が 
切換わります。 




'"快速ランドリー"運転時は、 ' 
，「イオンミスト」ランプも点なします。, 


I "カラッと除湿"はお巧みに応じて、室温の微調節 （ こデ18ぺージ）と湿度の調 
節、風速の切換え（こデ18ぺージ）がでさまず。設定温度は、室温設をボタン 
を1回押すごとに rc 変化します。（設定できる温度の範囲は、10で〜32でで 
す。）設定湿度は、設をボタンを1回巧すごとに5%変化します。（設定できる湿 
度の範囲は、40%〜70%です。） 

I "快速ランドリー"と"けつろ抑制"はお好みに応じて、風速の切換え（こデ18 
ぺージ）びでさまず。（室温の微調節と、湿度の調節はでをません。） 


運転 


ボタンを押ず 


"ピー"という受信音がして、カラッと除湿運転を停止します。 


I 停止後のリモコンに表示される運転の種類は、 （ ii ) ボタンで運転する前の表示 
に戻る場合があります。 
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应5»ィマ- 

E おさぇめ 


ボタンを押すと、3種類の"カラッと除湿"運乾を行います。 


ボタンを巧すと、"暖房"運転を行います。 


基本的な使い方 







































































































冷房運転 


歷ボタンを巧ずと、"冷房"運転を巧います。 


CORONA 


f 角 


を pri 


冷房 


風を►自動 


運乾 


G 


厚止 


輸感 

圏 fS 


r 0 ボタンを押ず 



•お好みに応じて、室温の調節•風速の切換え 
(こデ18ぺージ）びできまず。 

設定できる温度の範囲は、16で〜32でです。 




ボタンを巧す 

し 

屋 


• "ピー"という受信音がして、ぶ房運転を停止します。 



I ぶ房時に部屋の上部の温度が高いと感じたときは、 ( W ボタンを巧して 
使用することをお勧めします。（のびのび気流の使いちはこ了26ページ） 


涼快運転 
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(運転のしくみと巧っておいていただきたいことこデ35ぺージ) 


ぷジ^卡’タンを巧すと、"涼快"運転を行います。 
(加湿する機能はありません） 


CORONA ^ 


夏度 —IJTI 

r tEiCk 


涼快 


風を >自巧 


運拉 


〇 


厚止 




養@ 


国巧 

涼-快なンミストおやすみ 

(5^ - - 




涼•快 


ボタンを押ず 


I お好みに応じて室ミ豆の微調節 （ こデ18ページ）と湿度 
の調節、風速の切換え（こデ18ページ）ができます。 

I 設定温度は、ボタンを1回押すごとに1で変化し 
よ9 〇 

(設定できる温度の範囲は16で〜32でです。） 

I 設定湿度は、設定ボタンを1回押すごとに5%変化しま 
す。 

(設定できる湿度の範囲は40%〜70%です。） 



運転 


〇 


停止 



ボタンを巧ず 

ピー"という受信音がして、涼快運転を停止します。 


基本的な使い方 































































































イオンミスト（送風）運転 




CORONA 






風ま ► 

弱 

Si 

側 




運乾 


〇 


停止 


@ @ 

圏® 

恵'快化ミストお神み 

〇な 一 


rj 


(運転のしくみと巧っておいてしげこだきたしにとこデ36ぺージ) 


ボタンを押ず 


お好みに応じて風速の切換えができます。 

強•弱•微-静のいずれかを選べます。 

(口18ページ） 

イオンミスト運転のみの場合、時刻で設定 
する r 切夕巧-」/「入夕巧-」予約はできません。 



運拉 



ボタンを巧す 

"ピー"という受信音がして、イオンミス ト 運転を停止します。 


ボタンを巧ず 


イオンミスト 


設定き温 


i さをめ 


■イオンミスト運転を行い、お部屋の壁、力ーテン等に付着したにおいを抑える効果びありまず。また、お部屋 
の空気中に浮遊している菌を抑える効果びありまず。 

■イオンミスト（送風）運転は、エアコンの送風運転とイオンミスト運転を併せた運転でず。 

■エアコン運転中にイオンミスト運転を設定ずると、イオンミスト併用運転となりまず。 


便利な使い方 


停止 


H ア ni 雷の 

取消し 
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内部クリーン運転 


(運転のしくみと巧っておいていただきたいことこデ36ぺージ) 


を房シーズンの終わりのときに、内部クリーン運転を行うと、室内機熱交換器を乾燥させ、カビの 
発生を抑えます。（発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。） 


CORONA 


(piR 


運転 


停止 



11お巧を I もさミの I パつフル I 

度-も函向 ( i ™ 


巧卽則-こ參 


い…"'|け ，* " , IN 

eo 国^ 


停止中に 

六卿りトンボタンを巧ず 


• "ピッ"という受信音がして、リモコンじ 厕クり-'ノ) が 
点のし、内部クリーン運転を開始します。 

•内部クリーン運転中は、室内機表示部の運転ランプと 
イオンミストランプが点巧します。 

(設定室温および現在室温表示部には何も表示されません。） 

但し、チャイルド□ック中は設定室温表示部に M 表示されます。 
•約30分の運乾を巧って自動的に停止しまず。リモコンの画型 3) は、 
運転開始後約30分後に消のします。 

•タイマー予約中は内部クリーン運転を設定できません。 

☆室内機の胃ボタンで運おされているとき、ボタンを押ずと、 
"ピッ"という受信音びして内部クリーン運輯に切換わりまず。 




リモコンのボタンまたは陶^ボタンを巧ず 
または室内機の圍ボタンを巧ず 

■"ピッ"または"ピー"という受信音、操作音がして、巧部クリーン運転を停止します。 


パワフル運転 


(運転のしくみと巧っておいていただきたいことこデ36ぺージ) 


暖房-カラッと除湿-を房-イオンミスト運転中または停止中（運転の種類：暖房 
を房）に田®ボタンを巧ずとパワフル（強力）運転設定できまず。 


カラッと除湿 


CORONA 


晶 P 。 


を房 

/巧スレ 


風速►自動 


運転 


停止 



お跳 f 約ミめ Tm ワフル《 


取速 I 左ち齡让巧ち 


I 喊つ'. I - J た-フ I を加.口 

ElEl 固 






停止中に 

^フル ボタンを巧す 

• リモコンに/のスレが点なします。（涼快は除く） 

リモコンにバワフルが点灯した状態で 

胃胃&ボタンを押す 

• "ピッ"という受信音がして、パワフル運転を開始します。 

運転中に 

麻レ ボタンを巧す（涼快は除く） 



"ピッ"という受信音がして、パワフル運転に切換わります。 
(リモコンじバワフルが点のします。） 


行 



らう一度庐フルボタンを押ず 

•リモコンの/のスレが消のします。 

•運乾中は"ピッ"という受信音がして設定前の運乾に切換わります。 


便利な使い方 

























































































































おさえめ運転 


暖房-カラッと除湿-を房-涼快-イオンミスト運転中に〇ボタンまたは^ボタンを巧ず 
とおさえめ運転を行いまず。 

I おさえめ運お時は、エアコンは弱運転となります。 


運転中にリモコンの 



网网円 

|、: h ? T レぉ扫1 



(ぉさぇめ ボタンまたは室内機の 
^圍ボタンを押ず 

"ピッ"という受信音、操作音がして、おさえめ運転に切換わります。 
室内機の「おさえめ」ランプが緑色に点のします。 

リモコンで ( S ボタンを巧すと、送信マークが出ます。 

"快速ランドリー"と"けつろ抑制"運乾中はおさえめ運乾できません。 
おやすみタイマー予約中はリモコンの良さえめボタン、室内機の g ボ 
タンは受付けません。 



リモコンの庐ぇめボタンまたは 
室内機の圍ボタンを巧ず 

•"ピ、ソ"という受信音、操作音がして、設定前の運転に戻り 
ます。 

• エアコンの運転を停止すると「おさえめ運転」は解除になります。 
•おさえめ運転中に["ヮフルボタンを巧した場合は、おさえめ運転を続け 
ます。（ただし、リモコンにパワフルは点のします。） 

•パワフル運転中におさえめ運転を設定すると、おさえめ運転になりま 
す。（ただし、リモコンにパワフルは点のしたままです。） 


便利な巧い方 
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チャイルド□ックをするには 


C 


お子様の室内機ボタンのいたず日操作を防止します。 


室内機の 

ボタンを3秒 m 上押ず 



■ 停止中の表示 



g 運転 

应タィマ- 

現在室温 I 

1 || 
C 1 

設定室温'胃~ 

E おさえめ 

..が裝卜 


■ 運転中の表示例 



"ピ ー" という操作音がして、室内機ボタン操作を受け付けなくなりま 
す。（チャイルド□、ソク） 

チャイルド□ックが設定されると、室内機設定室湿表示部に9が 
点なします。 

内部クリーン運乾中は、チャイルドロック設定できません。 

内部ク IJ - ン運転中にチャイルド□ック設定したい場合は、内部クリ 
-ン運転前にチャイルド□ック設定をしてください。 

も ラー度、 

室内機の圍ボタンを3秒似上巧ず 

•-ピー"という操作音がして、室内機のチャイルド□ックが解 
除されます。 

•室内機設定室温表示部の9が停止中は消なし、運転中は 
設定室温表示に戻ります。 


☆チャイルド□ック設定中のリモコン操作は可能でず。 

•エアコン運転中で、チャイルド□、ソク設定中にリモコン操作をした場合、 
室内機設定室湿表示部は設定室湿を約10秒間表示します。 

その後、また — の表示に戻ります。 


便利な使い方 
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上下風向の調節 


必ずリモコンで操作してください。（手で動かずと、故障の原因になります。） 


◊自動セット 

•運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。（上下風向板 
のみ。左ち風向板は正面。）通常、上下風向操作は特に必要あり 
ません。 

■ぶ房-カラ、ソと除湿-涼快運転時にお部屋の温度-湿度が高い状 
態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、上下風向板の位 
置が変化することがあります。 


◊上下風向スイング 


のびのび気流 

(を房•カラ、ソと除湿時） 


ぶ房- 

カラッと隙湿時 
約65° 



□ 




暖房時 
約20 






让下風向ボタンを巧ず 


のびのび気流 
(暖房時） 


垂直 


' 肝丽ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、 

上下風向板がスイングを綴り返します。 

I 運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し□を閉じます。 

I 再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 

>スイングを設定した場合でも、お部屋の温度•湿度によっては、上下風向板 
のスイングが停止することがあります。（こデ27ページ） 

/風向板が動き化すまで10秒ぐ6い時間がササることがあります。'! 

I これは風向板の位置を正しくセツトするお認動作のためです。/ 


◊上下お好み風向 


I 上下の風向をお好みのち度にしたいときは、肝風向ボタンで上下風向板を 



動かし、お巧みの位置になった6、もう一度 ( IS 面ボタンを押して止めて 
ください。 


む下風ちボタンを巧す 


"ピッ"という受信音がして、上下風向板がスイングを操り返します。 
(上下風向スイング） 

お好みの位置でちラー度 


f 上下 m ボタンを巧ず 


I 押した位置でスイングが止まります。 

I 上下風向板が自動的にセツトされた位置と異なる場合、"設定温度"じ到達 
しないことがあります。 

>運転を停止すると吹き出し□を閉じますが、再び運転するとおがみの位置の 
ままでセツトされます。 

I 運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされます。 


A 注意 


を房運輯時に長時間スイングにしたまま運乾しないでください 

長時間このような運転をしますと上下風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因に 
なります。 


便利な巧い方 


巧 






















































































のびのび気流 


暖房-カラツと除湿-を房-涼快-イオンミスト運転中にボタンを巧すと、運転の種類に 
応じ自動的に風向をセツト及び風速を上げて、気流を違くまで届くよラにします。 


思 prj 


冷房 



广 Dr ぅ广た一つ I のびのび• 占 I 

Bi 图責 

广|化ット時到さり e 

V - 


~^びのび ボタンを巧ず 



設定位置に上下風向板がセツ 


〈知つておいていたださたいこと〉 

•"ピ、ソ"という受信音がして 、 MB 
され、風速が上がります。 

•上下風向スイング設定中に ffi ® 設定すると、スイングを中断して 
应 M 設定風向位置に上下風向板がセ、ソトされ、風速が上がります。 
• ffiB 設定を取消しすると、再び上下風向スイングに戻ります。 

I 風速のまま上下風向 


の咖胸ち 


設定中に让下風向ボタンを巧すと 


械械就 


スイング設定に切換わります。もう一度 (1 下風向ボタンを巧すと、上 
下風向板は ffi ® お巧み位置としてセツトされます。（☆参照） 

I 上下風向板をお巧み位置で、ご使用中に ffiB を設定すると、お巧 
み位置から 厕厕飄 風向設定位置に上下風向板がセ、ソトされ、風速が 


上がります。 

上下風向板の位置が自動的に変わりますので、直接風が体に当たる 
場合があります。_ 

は取消しされ、上 


の抓胞を 


の咖胸'$ 


設定中に P 転切あボタンを巧すと、 

下風向板が"運転の種類に応じた位置"に自動的にセツトされます。 

•ぶ房-カラ、ソと除湿-涼快運転時は、約3時間後にリモコンの 
晒 B 表示が消え、上下風向板が"運転の種類に応じた位置"また 
は"お巧みの位置"に戻ります。 

• r 入 タイ?-」予約がされている時は、 SB 設定はできません。 

•エアコンを ffiB 設定運転中に 「入 タイト J 予約設定されますと、 
mm は取消しされ、上下風向板が"運転の種類に応じた位置"ま 
たは"お巧みの位置"に戻ります。 


もう一度吹びのげボタンを巧す 
または(^^赢ボタンで運転を切換ぇる 


☆ 哑»運乾中に設定した上下風向板お好み位置は記憶されません。 


便利な使い方 
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左ち風向の調節 


必ずリモコンで操作してください。（手で動かずと、故障の原因になりまず。） 


CORONA 


温 P 。 


を房 


風速►自お . 



mo 口 

iMI ffi 

\ c リ它ット時を j 含り c 


◊左ち風向スイング 

―商酬ボタンを巧す 


スイング時は、リモコンの画面が下図のように切換わり、左ち風向板がスイ 
ングを繰り返します。 

(リモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板の動作は同期しません。） 


面 


和 和（正風和 和 




•一度エアコンを停止し、再び運転すると、スイングする前の位置にセ 
、ソ トされます。 

•スイングを設定した場合でも、お部屋の温度•湿度によっては、左ち 
風向板のスイングが停止することがあります。（こ了下表） 

◊左ちお好み位置 

•左ち風向をお巧みの位置にしたいときは、左ち風向スイング中に、リ 
モコンの左ち風向板表示がお巧みの位置になったら、もう一度左ち風 
向ボタンを巧して止めてください。 

左ち風向スイング中にお好みの位置で、もう一度 


左も風向 I ボタンを巧す 


I 左ち風向板の角度に応じて、通常よりも風速が上がります。 

I 左ちお巧み位置を設定した場合でも、ぶ房-カラ、ソと除湿-涼快運転 
時にお部屋の温度-湿度の高い状態が続くと、露つきによる滴下を防 
止するため、左ち風向板の角度が変化することがあります。ただし、 
エアコン運転により、湿度-湿度が下がればお巧み位置に戻ります。 


A 注意 


冷房-カラッと除湿-涼快運転時、左ち風向スイング運乾をしたままで、長時間運乾しないでください 

長時間このような運転をしますと、左ち風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らす原 
因にな U ます。 


^巧のとき、上下スイング、左ちスイングを設定した場合でもスイングび停止します。 ^ 

暖房運転時 

カラッと除湿運転時 

涼快運転時 

• そ熱運転中 
•霜取り運転中 

• 室温が設定温度になつたとき 

V 

• 湿度が設定湿度じなつたとき 
•室温が rc じ(下のとき 

•室温が設定温度より低く、 
運転停止しているとき 

) 


便利な使い方 
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タイマー予約運転 


(運転のしくみと巧っておしていただきたしにと37ぺージ） 


タイマーは「切が?-」ミ「入が?-」、「切が?-」、「入が?-」の3種類の使いかたがでをます。 
予約は、その内の1種類のみです。 

運転の種類•室湿•湿度*風速などの設定を、あ6かじめ巧ってか!5タイマー設定してくださし、。 


♦タイマー予約のしかた 

「切タイト」を予約する場合 . 

• 「切 タイト」は、セットした時刻に運転を停止させます。 

「入タイト」を予約する場合 . 

• 「入リ 巧-」は、セットした時刻に運転を開始します。 


寸♦令♦す 
4今す今ぶ 


「切 タイト 」ミ r 入 タイト」 そ約のしかた 

〈例：午後10:30に運乾を停止させ、午前7:00に運乾を開始ずる場合> 

•現ち時刻（タイマー予約をした時刻）を基準にして、セツト時刻が早いちか6先に作動します。 
(必ず現在時刻をお認してください。）（こデ14ページ） 


1 


固タイ 7 -ホタン 

を巧す 


•「切タイト」が点滅します。 

• 午前0:00または前回の予約時 
刻が表示されます。 



，切 作 口で 


運质 



厚止 


の 


I 


吊适にむ:. ■： l - r ; 


f ド ‘ r . --1 [?-)— つ 1 .-:.;-.--;..、 

II • • • I - 一 I — 

— 斷 M へ ir ザ ]1 

I 广リむ‘卜（~'齡哈わ扫 


. ^ 15 ボタンを}甲して 
時刻をセット 

■時刻は10分単位です。 

•押し続けると、早送りに 
な U ます。 


f >\ ◄時刻が進む 

時刻 

V ◄時刻が戻る 



I 切が4に:'ごぶ j 


運お 



停止 


の 


棘お: I 巧 A 






旨图国 


广リたツト （ ~ • 時を拾わ G 






r3 斥矿ボタンを巧す 

• "ピッ"という受信音がして、 

「切 タイト」が予約されます。 

• 「切 タイト」の点滅が点のに変わり、 
"予約中"が表示されます。 

• 室内機表示部の r タイマー」ラン 
プが点のします。 

• 「切 タイト」時刻を変更したい場合 
は、もう一度ゴ~にもどって 
醉巧^ボタンを押してください。 



■ こ： ■? 予約 I 

广リ t ツト C 3 ■'お到含り口 




便利な使い方 
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16 巧を■もでえめ I パワフル I 


[愚速[左を！胸 I 上下あ向 
I 略於,-‘ J 「たーブ I がぶが 



粒 4 顯 I 


運転 



停止 


'CD 


1化观 | j 5$ ミめ I のフル I ; 


!あ法辟昆同[上下里巧 

アンペア 

I 巧 r ; 巧を-ブ【赋 W 

曾同网 

じタィマゴ In ^ jL ぉぉ J 


一心 

II C ' 化’リト 


卜時刻含りだ 


J 



II 昆雕■だすえだ 


面津居石邮 （ i 下团司 


I うお-•うを-フ巧則リ 

网闷 

じ ? ィ? -J じ f| 胁肖 イ ^ I 


♦タイマーそ約の取り消しかた 

ボタンを押ず 


巧消 

(全てのタイマー予約が取り消されます。） 



»4«0»f«0»«eoa«eoa««0a«eos««0a««0»i«0d^«08^®oe^/®09{« 


• ^^0^ボタンで運転をしたとき、および（|諭の「快速ランドリー運転」 
「けつろ抑制運転」時は、時刻で設定する「切が?-」/「入夕巧-」予搁は 
でさません。 

■一度セットした時刻はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時 
亥 U を予約したいときは、 [ W ボタンを押すだけで、同じ時刻が予約 
されます。 


r4 


[入》巧-ボタン 

を巧す 


I r 入夕巧-」が点滅します。 

I 午前6:00または前回の予約 
時刻が表示されます。 

表示は「切が?-」、 
「入が?-」の動作順房を表わ 
します。 



巧 


'へ、 

ボタンを}甲して 
時刻をセット 


■時刻は1日分単位です。 
■押し続けると、早送りに 
なります。 


◄時刻が進む 

時刻 

>/◄時刻が戻る 



r 6 斥祈ボタンを巧す 

• "ピッ"という受信音がして、 

「入タイ?-」が予約されます。 

• 「入が?-」の点滅が点のに変わり、 
"予約中"が表示されます。 

• 室内機表示部の r タイマー」ラン 
プが点のします。 

• 「入タイ?-」時刻を変更したい場合 

は、もう一度’ 4 にもどって 

陌巧=ボタンを押してください。 







便利な使い方 
























































































































更に便利なタイマーの使いかた 



> ◎ 


1 剧 ] 


で . 持 fj- 


2 ボタンを巧す 


_ _アン、ア-_ 

日□巨ド 

广リ亡ツト(^贼拾り C 



" ピッ"という受信音がして、リモコンに imn が 
点のします。 

T もう一度[予約ボタンを巧す 

•"ピッ"という受信音がして、リモコンの 
ipgi が消'灯し' 1回予約に戻ります。 


カラツと除湿運転（けつろ抑制）と暖房運転の「入 タイト」 を同時にセツトできまず。 

これによりカラツと除湿運転（けつろ抑制）で翌朝の結露を抑え、暖房の「入が?-」時刻に運転を 
開始します。 


〇「入タイト」と (11) ボタンの組み合わせ 


•就寝前に、カラッと除湿運転の（けつろ抑制）と、翌朝の「入が?-」をセットして、暖房運転を巧うなどの 
組み合わせタイマーが設定できます。 

★下の表示は、暖房運転の「入が?-」予約後、午後11:3別こカラ、ソと除湿運転（けつろ抑制）を行った場合です。 
〔カラッと除湿運転（けつろ抑制）は、自動的に2時間で停止します。〕 _ 



J 「入 タイ7-」 を予約ずる 


「入タイト」予約したときの運転は、「入夕巧-」の時刻 
じ運転を開始します。タイマー予約をしたときじは、 
設定状態を十分確認して < ださい。 

(口28 - 29ぺージ） 



(||)ボタンを2回巧す 


4えマークを> 
>表示させますり 


2時間後の午前1:38じカラッと除湿（けつろ抑制）運 
転を停止し、午前6:00に暖房運乾を開始します。 


觸 

•こ, 


nffl ^ 9 カラツと 

ほ巧陈湿 

4*4 


風を►自動 


☆應 i ；) ボタンを3回巧すとカラッと除湿運転が開始し、暖房予約が取消されます。誤って3回巧して 
しまった場合は相房)ボタンー® )*4 ボタンの順に巧した後、'2を再度行ってください。 


切タイト コぶ 

に W -* お口日圏 I 


、 

ノ 

タイマー予約後、為 i ボタンを巧すと毎日予約ができます。 



◊毎日タイマー予約の使いかた 

•「切タイト」、「入タイト」、「切タイト」 ミ 「入が?-」をセット後、選択できます。 

★下の表示は、暖房運転の「切タイト」 ミ 「入夕巧-」予約後、毎日タイマー予約を行った場合です。 


運転, 


停止 


1「切 タイマ-」 ミ「入 タイマ-」 
を予約ずる 


可ココ 

^mrn し 


暖房 


風速強 


圍 

コ岂 
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§ぶ 


'思度-， 
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切夕巧¬ 
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便利な使い方 














































































おやずみタイマー運転 


切タイト午前 

みが前 



風速 ► 静 


暖房 


温度こ, - 綱 


★下の表示は、午禮11:38に2時間 コースを セットした場合で、午前1:38に運乾を停止します。 



◊おやすみタイマー運転と「入 タイト」 の組み合わせ 

•おやすみタイマー運転で、運転を自動停止させた後、「入タイト」で翌朝の運乾を行うなどの維み合わせタイマ 
—の設定ができます。「入タイト」を予約したあとに、6??ボタンを押してください。 

★下の表示は、「入タイト」〔午前6:00〕を予約し、午後11:38におやすみ2時間コースをセットした場合です。 


CORONA 


^-〇 

® @ 

圏® 

涼'快イオンミストおやすみ 

〇 〇 (9 


杂)「入 タイト」 を予約ずる 

(こデ28 - 29ページ） 


#お A ボタンを押ず 

•2 時間後の午前1:3別こ運転を停止し、午前6:00に 
運転を開始します。 

• おやすみタイマー運転の時間は「入リ巧-」時刻前 
までの範囲で設定してください。 







風速 ► 静 



切タイマ-午前 i .：3 g 



ぁゃぞ ボタンまたはボタンを巧す 

• 「切タイト」と「入夕巧-」を組み合わせで設定されているとき、 
巧踊~ボタンで取消しすると、全ての予約が取消されますのでご 
を意 < ださい。 

■このようなときは、 Egb ボタンを巧して、リモコンの包亞◎を 
消す取消しを行ってください。 


(運転のしくみと巧っておいてしげこだきたしにとこデ 37 ページ) 


"風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止ずるおやずみ専用の「切が?-」運転です。 


留口 

コ II 口 

r も 



便利な使い方 






























































お手入れ 


A 注意 


■お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、またはブレーカーを" OFF " にずる 
■本体に水をかけない 感電の原因じなります。 

•エアコン内部の清掃をずる場合には、お買い求めの販売店にホ目談し、室内機の熱交換器の巧ミきは、お客様自身 
で巧わない 感電や故障の原因となります。 

•不安定な台に乗って掃除をしない 転倒などによるケガの原因となります。 

•清掃時には手袋を着用ずる 手袋を着用しないと内部の部おに触れて、ケガをする原因となります。 

•フ□ント/ V ’ネル-上下風向板は水ないしない S 如章の原因となります。 

•フ□ントパネル-上下風向板は柔らかい巧で巧く かたい布でがくと傷つくことがあります。 


♦やわらかい巧でからなきする。 

■フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 

• 化学ぞうきんをご使用の際は、そのを意書きに従ってください。 



♦マイク□メッシュ-ステンレスフィルターのお手入れ 

•電気代の節約のためにも、2週間に1度のマイク□メッシュ-ステンレスフィルターのお掃除を 
お願いします。 
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フ□ントパネルを閉じる 


マイク□メジシ1•ステンレスフィルタ-を取り付ける 


掃除機でホコリを吸い取る 


フ□ントパネルを手前に引< 


フ□ントパネルを開ける 


フ□ントパネル-上下風向板のお手入れ 


上手な使い方 































































極、イオンミスト発生部のお手入れのしかた 


リモコンで運転を停止して、ブレーカーを "OFF" にする 


2 上下風向ホ反を両手でゆっくり開ける 


A 注意 


■おず両手でち図のように「ゆっくり」開けてください 

古如章の原因になります。 

• 下のちさ当てに(上に無理に動かさないでください 

故障の原因になります。 



3 歯ブラシで電極、イオンミスト発生部の巧れをとる 

• 歯ブラシは、必ず乾いたものをご使用ください。 

•軽くホコリを落とす程度にしてください。 

• 指入り防止ガードの隙間より歯ブラシを入れてください。 


麵 


4ブレーカーを 



A 注意 


I 運転 中は 電極、 イオンミスト発生部にふれない 
高電圧が発生していますので、感電の原因になります。 
I 電極、 イオンミスト発生部や本体には水をかけない 

感電や故障の原因じなります。 


上手な使い方 
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運転のし < みと知つておいていただをたいこと 


各部の名称と働を① （ I *" 8 ページ) 




ストーブなど、高温に 
なるものは、室内機の 
お<では使わないでく 
ださい。 



禁止 


♦暖房の能力について 

•このルームエアコンは、タト気の熱を吸収して室内に運 
び込むヒートポンプ暖房を巧いますので、タト気温が下 
がるにつれて暖房能力はほ下します。この場合はイン 
バーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力のほ 
下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、化の 
暖房器具との併用をおすすめします。 

•エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマ 
-で早めに運転しておくことをおすすめします。（こデ28ぺージ） 

• タト気湿が下がり湿度が高いときは、室タト機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果が下がりま 
すので、自動的に霜取り運転を行います。そのため、いったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に 
戻るまで通常約5〜10分程度（最長時間は20分）の時間がかかります。（こデ1〇ぺージ） 

通常はシーケンシャルツインデフ運転を巧い、暖房運転を継続しながら霜取り運転を巧います。 

(口 37ページ） 

♦ぶ房•カラッと除湿-涼快の能力じついて 

• 室内にぶ房能力じ(上の熱源(をくの人が居る•熱器具を使う）がありますと、"設定湿度"に到達しないことが 
あります。 

• 室内に除湿能力(上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"設定湿度"に到達しないことがあり 
ます。 

※湿管が長いと、暖房-ぶ房の能力が若干低下します。 


リモコンの準備をして<ださい （ 


15ページ） 


I 一部屋にエアコンを2台設置したときなどリモコンの混信を防ぎたいときは、お買い求めの販売店に 
お問い合わせください。 

I 現在時刻を設定しないとタイマー予約運転（亡デ28ページ)やおやすみタイマー運転（こで31ページ） 
はでさません。 

I タイマー予約運転.おやすみタイマー運転の設定中は、時刻の変更はできません。 


について 



カラッと除湿•涼柳寺 


吹き出す風の湿度に応じて自動的に風速が変わります。 
設定温度に到達すると、ごく弱い風になります。 


運転開始時に、室湿と設定湿度の差が大きいときは"強風"運転をします。 
設定温度に到達すると、弱い風になります。 



上手な使い方 
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カラッと除湿運転19ページ) 


運おの種類 


このよラなとさに 


運おのしく み 


快速 


ランドリ- 


>洗濯物の乾燥 
を早めたい 
とぎ 


•タト気温、室温、湿度を検巧して暖房と強力除湿の最適な組み合わせを自動的 
に選んで運転します。 

•洗濯物の乾燥を優先して運転を巧います。室温-湿度が一時的に上がります 
ので、お部屋に人がいないときじお使いください。 

■ 3 時間のタイマーになっています。 


けつろ 

抑制 


•を、窓にでき 
る結露を抑制 
したいとさ 


>結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がりま 
す。室温1でじ(下になると運転を停止します。 

>2時間のタイマーになっています。 


※在室人数、部屋の条件、室タトの温度によっては、設定温度を変えても設定室温に到達しないことや、設定湿度 
にな6ないことがあります。 

•すでに結露した露を除去する効果はありません。 （ けつろ抑制運転） 

•洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。（快速ランドリー運転） 

•タト気温がほいときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますのでミま意してください。 

•カラッと除湿（快速ランドリー、けつろ抑制運転）運転中は、時刻で設定する r 切夕巧-」「入が?-」予約（こ尸 
28 ぺージ）はできません。なお、快速ランドリー、けつろ抑制運転は 6' gA ボタンを使って、30分、1、2、 

3…、9時間タイマーに変えることができます。 

•洗濯物を乾燥させるときに、室温をあまり上げたくない場合は、「快速ランドリー」のかわりに「カラッと除 
湿運転」のパワフル運転をお使いください。（こ尸 22 ぺージ） 


温度をコント□ールするためじ、自動的じぶ房または暖房運転に切換えることがあります。 
また、この切換えの際、お部屋の湿度が10%程度を動する場合があります。 


運転停止 

暖房運転 

除湿 

お3で 

運転 

か気温が約32で未満のときはお3で 
か気温がが)32でむ上のときはが)1で 






を房運転 


1で 


設定室温 


現在の室温 


20 ページ） 


※在室人数、部屋のを件、室タトの温度によっては、設定室温や設定湿度にな6ない場合があります。 

* 室温が設定温度に達しても、設定湿度にな6ない場合は運転を続けることがあります。 

* 室温が"設定温度"より低いときは、湿度が"設定湿度"より高くなっても運転しないことがあります。 
* 室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、ぶ房運転をおすすめします。 


温度をコント□-ルずるために、自動的じを房運転に切換えることがあります。 

また、室温が設定温度より低い場合は、室温の低下を巧え湿度をコント□ールずるために、断続運転（運転と 
停止の繰り返し）を巧います。 


涼快 
断続運転 

涼が 

お1で 

遇転 

か気温が約32でホ满のときは約3で 
か気温が約 32° CU 上のときは約1で 

約3で 





運転停止 


を房運転 


設定室温 


現なの室温 


上手な使い方 


35 






























•••運転のしくみと知 0 ておいていただきたいこと(つづき) 


イオンミスト運転（— "21 ページ) 


内部クリーン運転 （••■ s 2 ぺージ) 


^パワフル運お （1 

•-22 ぺージ） ^ 

運転の種類 

このよラなとさに 

運転のしくみ 

暖房 

■もう少、し暖まりがほしいと 
いミ)とぎ 

• 設定温度より約 2 で高めに設定し、強力暖房運転を行い 
ます。（設定温度表示は変わりません。） 

を房 

■もう少しち風感がほしいというとき 
■もう少し涼しさがほしいというとき 

• 設定温度より約 3 で低めに設定し、強力ぶ房運乾を行 
います。（設定温度表示は変わりません。） 

力 

カラッと 
除湿 

快を 
ム/ラン ドリ- 

• もうかし湿気を取るスピードを 
早めたいというとき 

•湿度約 40% を目標に、スピード除湿運転を行います。 
(設定湿度表示が 40% に変わります。パワフル運転を 
职肖しするとパワフル設定前の言錠湿 t 表术し戻ります。） 

‘ツ 

と 

除 

柏 

• 洗濯物を乾かす働きを高めます。 

(設定表示は変わりません。） 

屈 

4 けつろ 

4 4 抑制 

•結露を抑える働きを高めます。 

(設定表示は変わりません。） 


■パワフル運転中におやすみタイマー設定するとおやすみタイマー運転を優先し、一時的にパワフル運転を取消 
し、就寝時に適した運転に切換わります。（こ尸 31 ページ） 

☆おやすみタイマー運転中は一時的にリモコン表示画面の r パワフル」が消のします。おやすみタイマー運転が 
終了すると再びリモコン表示画面に「パワフル」が点のします。 

-おやすみタイマー運転中には、パワフル運転は設定できません。 

-暖房運転でパワフル運転を実施すると、運乾後しば6くして一時的にパワフル運転を中断することがあります。 
これはシーケンシャルツインデフ運転（〔こ尸 37 ぺージ）を実施しているためです。このときに風速が弱くなり、 
風の温度が下がりますが、シーケンシャルツインデフ運乾終了後にパワフル運転を再開します。 

-パワフル運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。 

V _ ) 


■内部クリーンボタンを押すと、内部クリーン運転を開始します。暖房運転•送風運転を巧い、室内機巧部の力 
ビの発生を抑えます。 

(室温が高い場合、暖房運転が送風運転になることがあります。） 

V_ J 


■画丽ボタンで、左ち風向をお好みの角度にすることができます。（こデ 27 ページ） 

•ぶ房などのエアコン基本運転中とイオンミスト運乾の併用運乾時に ( Sim ボタンで左ち風向板の位置を変更で 
きます。（こア 27 ぺージ） 

左ちお好み位置を変更した場合は、次回のぶ房運転などの左ちお好み位置も変更されます。 

※イオンミストはお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によってはイオンミストが発生しない場 
合があります。（イオンミストが発生するまで約 30 分か 61 時間程度ササる場合があります。） 

V_/ 


上手な使い方 
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タイマー予約運輯をするには/おやすみタイマー運おをするには 28 〜 31 ぺージ) 


•タイマー予約、おやすみタイマー予搁したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間が 
きても、エアコンは動作/停止しません。室内機の受信音と室内機の「タイマー」ランプで、タイマー予約し 
たことをお認してください。（こア10ぺージ） 

•「切夕巧-」「入タイ?-」予約中に® gA ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。但し、「入タイト」 

設定時間を超えるおやすみタイマー時間設定はできません。 

■おやすみタイマー予約中は、「切夕巧-」および「入タイト」予約はできません。 

■停止中におやすみタイマー予搁すると運転を開始します。 

\_ J 


モコンで運転をするには 18ぺージ) 


•運転中に肖ぉ®!ボタンを巧すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。 

•暖房運転時、室内機の r 運転」ランプが点のしたり、日音くなったりして、しば6く風が化ないことがあります。 
(口10ページ） 

• 暖房の風速"強"運転時、風がぶたく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を巧いたい場合は、風 
速"自動"でお使いになることをおすすめします。 

•風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。 

■カラッと除湿-涼快運転時には、室かファンが低速運転または停止することがあります。 

•暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。 


♦次の運おを件でご使用ください。 


カラッと除湿 

•が気温一 2 己た 〜2 rc 

/-2日で末満のときや、24でを超えるときは、、 

I 機械保護のため、運乾しないことがあります。 J 

•外気温 rc 〜3已で 

(室温 1 で下では運転しません。） 

•列気温2曰で〜3己に 

•が気温吕2に〜 43 t ： 


■冬季にぶ房運転を行わないでください。 

V - J 


シーケンシャルツインデフ運転について （— "19 ページ) 


•室か熱交換器に付いた霜を、暖房運転を行いなが6霜取り（搁3分：シーケンシャルツインデフ運転）します。 
シーケンシャルツインデフ運乾の間隔は設定室温、設定風速、タト気温度、湿度条件などによって異なりますが 
巧かくて約20分です。 

■シーケンシャルツインデフ運転中は室タト機の運転音が若干高く変化します。 

これは暖房運転を行いなが6霜取りするため、運転パワーを高めるためです。 

■シーケンシャルツインデフ運乾中は、室内風速が弱くなり、風の温度が下がります。 

•暖房運転を連続でご使用の場合、25時間経過すると、一旦暖房運転を停止して、霜取り運転(こ尸10ページ） 

を行います。 

•か気温度が低い場合や、湿度が高く室タト熱交換器に霜が付きやすいときは、暖房運転を停止して、霜取り運転 
(口10ぺージ)を行います。 

\_ J 


上手な使い方 
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•運転のしくみと知 0 ておいていただきたいこと(つづき) 


運転中室内機表示部が明るく感じるときは 


♦次の設定を行うことで一時的に室の機表示部を消のできます。 


齡ボタンの上部と贼のロボタンを同時に5秒じ(上押し続 


① エアコン運転中に室巧機に向かってリモコンの 
ける。 

② "ピッ"と受信音がして室内機表示部が消のします。ただし、設定室温表示部に 
いることをお巧6せします。 


と表示して消のして 


■ ■ ■タイマ- 

現を室’温 

■おさえめ 

IT I ■イオン 

■ I ■ミスト 

設定室’温 







☆消の設定中の室内機ボタンおよびリモコン操作は巧能です。 

• 消の設定中に室内機ボタン操作またはリモコン操作を巧った場合、約10秒間通常運転表示へ戻ります。 
その後また、 B 表示に戻ります。 

チャイルド□ック中に室内機ボタン操作を巧った場合は、設定室温表示部に B を表示してチャイルド 
□ック中であることをおが6せし、約10秒後 B 表示に戻ります。 

• 設定を解除する場合は①の操作を巧うか運転を停止してください。 


上手な使い方 
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上手な使い方 


r 適切な室温」び、か！5だにも家計にも 
おすすめです。 


• ぶやし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。 

健康上がましくないうえ、電気代もムダになります。 
■窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入り 
を抑えて、電気をより有効に使えます。 



おやすみになるとさ、タイマーの有効 
利用を。 


タイマーの使いかたは\ 

口 28〜31ぺージ/ 


ときどき、お部屋の空気を入れ換えて 
ください。 



吸い込み□-吹き出し□はふさびないで 


•室内.室タト機の吹き化し □ 
や吸い込み□を力ーテンや 
他の障害物でふさがないで 
ください。 

性能がほ下するばかリサ、 
巧障の原因になります。 




次のものは使わないで！（室外機も同様) 


•ベンジン、シンナー、みがき粉 
などは、塗装面やプラスチック 
部品を傷めます。 

• 40 でじ(上のお湯も使わないで 
<ださい。フィルターが縮んだ 
り、プラスチック部品が変形す 
ることがあります。 


冷房時の上手な使い方 


• ぶ房時に部屋の上部の温度が高いと感じたときは、 
(« ボタンを押して使用することをお勧めします。 
(のびのび気流の使いちはこデ26ぺージ） 



r カラッと除湿運転」「涼快運転」のおずすめご利用ち法 


• 夏期（外気温約27で〜約3已で）では r 涼快運転」をおすすめします。 

このとき、風速は強風でお使いいただくと部屋を体の湿度をむ6なく下げることに有効です。 

※ただし、タト気温が 35 でを超えるような場合、設定温度まで下がらないことも想定されますので、このとき 
はしち房運転」をお使いください。 

• 梅雨時（夕1•気温約18で〜約2巨で）では r カラッと除湿運乾」をおすすめします。 

《ただし、タト気温が20で前後および20でじ(下では湿気がとれにくい場合があります。 

このときは「けつろ抑制」をお試しください。湿気を除去することを最優先したモードです。 

〔室温が(タト気温につれて）下がることがあります。〕 

•洗濯物を乾燥させたいときは r 快速ランドリー」をおすすめします。 

《ただし、洗濯物が乾かない、あるいはお部屋がかえって湿っぽいという場合は「けつろ抑制」をお試しくだ 
さい。 

V,_ y 














































故障かな？と思った 5 


^ヴービスを依頼する前に … 次のことをお調べください。 ^ 

受信しない 
/リモコンの表示がラずい •、 

\表示がでない ノ 

• リモコンが電池切れになっていませんか？ 

14-15-45 

ぺージ 

• 乾電池の©台が逆になっていませんか？ 

運乾しない 

• ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 


• 停電ではありませんか？〔停電後は運転が停止したままとなります。〕 


よくをスない 
よく暖ま5ない 

V 

•マイク□メ、ソ シュ •ステンレスフィルターにホコリが'詰まって 
いませんか？ 

32ぺージ 

• "設定室湿"のセットは適正になっていますか？ 

18.37ぺージ 

•上下風向板は、運乾内容に合った正しい位置になっていますか？ 

25ぺージ 

•室内 • 室か機の吹き出し□や吸い込み□を障害物などでふさい 
でいませんか？ 


• 風速が"微""静"になっていませんか？ 

18ぺージ 


これは故障ではありません 
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においびする 

エアコン自体ににおいを発生させる物質は使用しておりません。エアコ 
ンが室内の空気に含まれているタバコ•化粧品•食品などいろいろなにお 
いを吸い込み、これび吹き出ずためでず。 

暖房運転で「運転」ランプが点なした 
り、暗くなったりを繰り返している 

予熱 • 霜 取り運転を行っているためでず。 

暖房運転中、風速び下げり 
しば5くすると元に戻る 

シーケンシャルツインデフ運転を行っているためでず。 （こデ37ぺージ） 

「シュルシュル」 r シャ ー 」 

「ボコボコ」「プシュ」という音 

ぶ媒がパイプの中を流れる音と、流れのち向を切り換えるときの弁の音 
です。 

「キシキシ」といラ音 

温度変化でエアコン自体が膨張-収縮する音です。 

r バサバサ」といラ音 

運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。 

「カタカタ」といラ音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音です。 

r ポ〕ポコ」という音 

換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き 
上げるときの音です。対応部品を用意してありますので、お買い上げの 
販売店にご相談ください。 

運輯音び変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。 

霧げ出る 

室内の空気がエアコンのぶ気で急速にぶやされて露になるためです。 

室が機から湯気げ立つ 

霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。 

"停止"にしても r 運転」ランプ 
が点滅し、室が機が動いている 

才ートフレッシュ除霜 （ "暖房"を停止するとマイコンが室か機の霜付き状態 
をチェックし、必、要に応じ自動霜取り運転する機能）が働いているためです。 

設定室温にならない 

在室人数や室内、室かの条件じよっては、リモコンの設定室温と実際の 
室温に若干のズレが生じる場合があります。 

設定室温表示部に M か' 
t 点灯している 

チャイルド□ックの設定になっているためです。（こ了24ページ） 

J 







































ノ 

弓圭ホ!]冷房運乾 （販売店で行う操作です。） 



♦室内機の強制ち房スイッチを ON させると強制ぶ房になります。 
故障診断や室外機にち媒を回収するときに使巧してください。 

•強制ぶ房スイ、ソチでの作業が終了したら、かずスイ、ソチを押すか、 

リモコンで強制ぶ房運転を止めてください。 

• 強制ぶ房運転中は、タイマーランプの2回点滅を繰りあします。 



応急運転（強制冷房）スイツ 


5 秒な上押し続けると強制ぶ房運転を開始します。 
止める時は、もう一度スイッチを巧すか、リモ 
コンで運転を停止してください。 


A ミ主意 

サービスバルブのスピンドルを閉めた 
状態で己分む上運転しない 


イオンミスト発生器、電極の故障について 


>室内機表示部の「イオンミスト」ランプが、点滅を繰り返すときは、イオンミス 
卜発生部、電極がミちれているかどうかを確認し、ちれている場合は、お手入れを 
してください。（じデ33ページ）お手入れ後も「イオンミスト」ランプが、点滅を 
繰り返すときは、イオンミスト発生器の故障です。 

この場合、イオンミスト運転はできませんが、他のエアコンの機能は影響なく運 
おすることができます。 

>イオンミスト発生器、電極が故障の場合は、お買い上げの販売店にご連絡くださ 
し、。アフターサービスじついてはじデ42ぺージをご覧ください。 



(点滅） 




^こんなときは、すぐ販売店へ 



♦40 ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下 
①ような現象が出たときは、ブレーカーを" OFF " にして、すぐにお買 
い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては こ尸 
42ページをご覧ください。 

• ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

•スイッチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

• コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 

• 室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。 



(点滅） 




応急運お 



♦電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運おスイッチを押すと、応急運転を巧います。 

寸応急運転を巧うときは、一度ブレーカーを 
" OFF " にしてください 
2 再びブレーカーを" ON " にしてください 

3 応急運転スイッチを巧すと、暖房. 

カラッと除湿-を房のいずれかの運転を 
行います 



応急運転(強制を房）スイツ: 


• 5 秒上、応急運転スイッチを押すと、強制ぶ房運おを巧います。これは販売店で巧ろ 
作業ですので、お客様は操作しないで< ださい。 


アフタ—ヴ—ビス 
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保証書（別添) 


保証書は、必ず r お買い上げ日•販 
売店名」などの記入をお確かめのうえ、 
販売店から受け取っていただき、内 
容をよくお読みのあと、大切に保管 
してくださし、。 

-保話期間 - 

お買い上げの曰か！51年間です。 

( ただし、ぶ凍サイクル部分は、 

、5年間です。 I 

なお、保証期間中でも有料じなる 
ことがありますので保証書をよく 
お読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切 
り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
が要な部品です。 


転居されるときは 


ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス 
を受け6れなくなる場合は、前もつて販売店にご相談く 
ださい。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談な6びにご不明な点は、お買い上げ 
の販売店または r お客様ご相談窓□」じお問い合わせくだ 
さし、。 


、 ノ、 

ノ 

修理を依頼されるときは（出張修理） 



40〜41ページにしたびって調べていたださ、 
なお異甫びあるとをは、必ずブレーカーを 
" OFF " にしてから、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 

♦保記期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示く 
ださい。保証書の規定にがって、販売店が 
修理させていただきます。 

♦保罰期間び過ぎているとをは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望に 
より修理させていただきます。 

♦ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくときは、 
ち記のことをおが6せください。 


品 


を 


形 


を 


お買い上げ曰 


故障状況 
ご住巧 


お名前 


電話惡号 


訪問希望曰 


コ□ナルームエアコン 


CSHF-409G2 



巧名表示 


おれ11円3ル I 
■由 SSII ； け扣 

IWM 地抑!] 

園图團责 

T7^ I 

リモコン形名 
(フタ内側） 


年 


月 


曰 


_できるだけ具体的に_ 

付おの目印等も併せてお巧らせください。 


※形名は保証書にも記載されています。 


再据付工事のお申し込みは 


廃棄時にごを意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集- 
運搬料金と再商品化等料金をお支化いいただき、对象品を販売店や市町巧に適正に引きミ度すことが求め 
6れています。 


販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁'に期に当たる夏期 
は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の 
技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


保証とアフターサービス 户ぶずお読みください。 


アフタ—ヴ—ビス 


の 























































据え付けについて 


据付場所 


•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオ 
のアンテナから 1 nU ツ上離してください。 

1 mli (上あっても受信感度の弱い場合は、雑音がル 
さくなるまで離してください。 



• ミ毎巧地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、 
周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買 
い上げの販売店とよく相談してください。 

• 調理場や機械工場などミ由の飛沫やミ由煙のたちこめる 
場所は、プラスチックが変質破損することがありま 
すので、そのような場所への設置は避けてください。 

•工場など電圧変動のをい所、電磁波を発生する病院 
や作業場、粉末や塵埃のをい工場への設置は避けて 
ください。 


A 注意 

•室内機扫眯ホースからの除湿水、室外®わ ]<□( 下 
面）からの凝縮水が出るため、水はけのよい場 
所を選ぶ 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気- 
油煙などの発生ずる巧で使わない 

引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあり 
ます。 

• 特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持、 
食品•毛皮•美術骨董品の巧巧、生物の培養•栽 
培飼育など）には使用しない 

ルームエアコンは日本工業規格 （JIS C 9612) に 
基づき、一般の家庭でご使用いただくために製 
造されたちのです。 


I 電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を 
お使いください。 


A 警告 


>万一漏電したときの感電防止のために、 
アース（接地）を確実に行ラ 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」に 
従って行ってください。アース（接地）を巧うと、 
感電防止のほかに製品に触れたときに感じる 
静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、 
ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳 
し < はお買い上げの販売店にご相談 < ださい。 
* 次のよラな場所にアース線を接続しない 
①水道管 

③ ガス管… 爆発のおそれがあります。 

® 電話線のアースや避雷針…落雷のとぎ大ぎな電流 
が流れ危陵です。 

>漏電しゃ断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほかさ6 
に漏電しゃ断器を設置することがま律で義務 
づけ6れています。詳しくはお買い上げの販 
売店にご相談ください。 


I 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐 
える場所で、騒音や振動が増大しないような場所 
をお選びください。 

I 室タト機の吹き出し□か6の/ち-温風や騒音が、隣 
家の迷惑にな6ないような場所をお選びください。 
I 室タト機の吹き出し□付おに物を置きますと、機能 
低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は 
置かないでください。 

I エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 
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A 警告 

• 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 
費用など詳しいことは、お買いボめの販売店にご相談ください。 

• 据付場所については、販売店とよく相談してミ夫める 
* アース（接地）を確実に行う 


騒音に も ご配慮を 


アースについて 


電源に ついて 


アフタ—ヴ—ビス 














































据え付けについて（つづを) 


積雪について 


• 室外機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふさがれますと、暖まりじくくなったり S が章の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 



月 1 U 上）使わないときは、次の手順でお手入れを。 


I 室内機の巧部 


を乾かす 


>巧部クリーン運転をしてくださ 
し、。内部がめれたままで長期間 
使わないとカビが発生しやずく 
なります。（こデ22ページ） 


が 


,2ブレーカーを 


切る 



リモコンの乾電池 


を取り出す 



定期点検 


定期点検 


♦半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


◊アース線 …ァースが確実に行われていまずか？ 

A 警告 

ァース（接地）び正しく接続されているかを確認ずる 

アース 線がタトれたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。 


◊据付台...据え付けび不安定になってし、ませんか？ 

A 警告 

据付台び極端に請びている、あるいは室外機び傾いたりしていないかを確認ずる 

室か機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。 





\ 





ノ 


点検藝備 


♦エアコンを数シーズン使いますと、巧部がミちれ、性能が低下することが 
あります。 


A ま意 

A ま意 

通常のお手入れと別に点検整備を行う 

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿 
水の排水経路を詰ま6せ室内機から水たれを発 
生させることがあります。 

点検整備は、お買い求めの販売店に依頼ずる 

点検整備には専門技術を必要とします。市販 
の洗ミき剤などを使用しますと、樹脂部品の割 
れや排水絕路の詰まりに至ることがあり、水 
たれや感電の原因にもなります。 



■通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめ •点検整備は、お買い求めの販売店じご相談 

します。 ください。 

\_ J 














































リモコンの点検 


♦新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてくださし、。 
[ AM ラジオでの点検] 〔カメラ巧き携帯電話での点検） 




リモコンを操作したとき 
が入れば正常です。 


雑音（ビービー音) 


① リモコンの送信部がゆるようにセットしてください。 

② リモコンを操作したとき 

I すれば正常です。 


二夕一に送信部び発光 


[デジタルカメラでの点検〕 



① リモコンの送信部が映るようにセットしてください。 

② リモコンを操作したとき t み Bwy 幽 ㈱ おず M すれば正常です。 


アフタ—ヴ—ヒス 


45 













































仕様 


广 






室内機 



室タト機 

1 


お 




名 

CSHF-409G2 

C0HF-409G2 

電 





源（ V ) 

単相200 

定 


格 

周 波 

数 （ Hz ) 

50 - 60共巧 


定 


格 

能 

力側） 

4.0 (0.9 〜 4.5) 

、へ 

定 

格 

消 

i=f=> 

力 （ W ) 

1,000 (155 〜1,35 0) 

/IJ 

運 


転 

電 

流 （ A ) 

5,2 

戸 

運 



転 

音（犯） 

45 

49 

) 方 

冷房面積の目安 

铁筋アパート南向き洋室 

28 



( nf ) 


木造南向 

き®室 

18 


定 


格 

能 

力側） 

5.3 の.9〜文4) 


定 

格 

消 

i=f=' 

力 （ W ) 

1,240 (11 5〜3,04 0) 

聪 

運 


転 

電 

流 （ A ) 

6.4 

戸 

運 



転 

音 （ dB ) 

46 

50 1 

) ち 

暖房面積の目安 

铁筋アパート南向き洋室 

24 


L 

( nf ) 


木造南向 

き®室 

19 

通年エネルギー消費効率 ( APF ) 

4.8 

か 


形 

寸 

法 （ mm ) (高さ X 幅 X 奥巧） 

590 X 750 X 215 

720 X 792 X 299 

度 


品 

質 

量（喊 

16 


49 

ノ 


• この仕様表は、 J に（日本工業規格）じもとづいた数値です。 

•停止中の消費電力は、巧受電時 0.9 W 、 タト受電時 4 W です。（ブレーカー OFF 時は 0 W ) 

但し、機械保護のため、タト気温が〇でじ(下になる場合は約 7 W 、 そしてタト気温が一10でじ(下になる場合には最大で 
約1 50 W の電気を消費する場合があります。 

•() 巧は能力、消費電力の巧を幅を表示しています。 


付属部品 • 別売部品について 


^をな付属部品 ^ 

部品名 

員数 

備 考 

リモコン 

1 

お名： RAR -3 X 3 

リモコン 取付具 

1 


リモコン 取付具固定ねじ 

2 


リモコン 用乾電池（単 4) 

2 

モニター 用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。 

ナノチタン除菌•脱臭空這フィルター 

1 

約2年ご使用になれます。 


' をな別売部品 ' 

oB 品名 

お 名 

備 考 

ナ屬驚!. 

CSH 卜 AF 1 

約2年ご使用になれまず。 

J 


アフタ—ヴ—ビス 


が 




















































長期使巧製品安全表示制凰〔基づく本体表示について 


本体への表示内容 


■経年劣化により危害の発生び高まるおそれびあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられたじ(下 
の表示を室内機の銘板に斤っています。 

【製造 年】 （室内機の銘板の中に西暦4巧で表示してあります） 

0 【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火-けび 
などの事故に至るおそれびあります。 


設計上の標準使用期間とは 


【標準使用条件】日本;令ま空調工業会自主基準による 


環境条件 

電源電圧 

定格表示電圧による 

周波数 

定格表示周波数による 

冷房室内温度 

27で（乾球温度） 

冷房室内湿度 

47% (湿球温度1目で） 

冷房室が温度 

3已で（乾球温度） 

冷房室が湿度 

40% (湿球温度24で） 

暖房室内温度 

2び C (乾球温度） 

暖房室内湿度 

59% (湿球温度1已で） 

暖房室が温度 

7で（乾球温度） 

暖房室が湿度 

87% (湿球温度6で） 

設置条件 

機器の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住ち 

木造平屋、南向を和室、居間 

部屋の広さ 

機器能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

1年あたりの使用曰数 

東京亡デル 

冷房6月2日から9月引日までの1 ] 2日間 
暖房1日月28日から4月14日までの]目9日間 

1曰あた0の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

] 年間の使用時間 

冷房]，008時間/年 
暖房]，183時間/年 


■設計上の標準使用期間とは、運転時間や温湿 
度など、左記の標準的な使用条件に基づく経 
年劣化に巧して、製造した年か b 安全上支障 
なく使用することびでさる標準的な期間です。 

■設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは 
異なります。また、一般的な故障を保証ずる 
ちのでちありません。 

■設置状況や環境、使用頻度び左記の条件と異 
なる場合、または、本来の使用目的 LU 外でご 
使用された場合は、設計上の標準使用期間よ 
り短い期間で経年劣化による発火-けびなど 
の事故に至るおそれびありまず。 

























G お客様ご相談窓□一覧表 I 


修理サービスや製品じついでのご相談は®種爸をご確認の上、 
お買いあげの販売店または下記のごす目談窓□にごの頼ください。 

ご転居やご贈養品などでお困りの場含は、下記のおおくの窓□にごす目談く 
ださい。 

爸称、巧を地、電話塞号は、変更する揚音びありますのでご3承くださし、。 


参アフターヴービスのお問い合わせは下記へどうぞ 


コ□ナサービスセンター 



0120 -919-30 呂 

(修理受付専用ダイヤル） 


FAX 01 20-919-322 


携帯電話 ’ PHS 等からは 
最寄のサービスセンター 
へ直接おかけください。 


北海道地区 


東北地区 


東海地区 


近畿- 
四国地区 

中国地区 
九州地区 


沖縄地区 


26098002 


礼 幌安店 
札幌サービスじン ター 
函館営業所 
巧川営業巧 
帯広営業巧 
1111路営業所 
化見営業所 


ホし幌巿白6区平和通1目 T 目南 1-1 9 干003 -0028 

礼幌巿白6区米里3祭 2T 目 6-2 日 干 003-0873 

函館巿西お便の 21-2 〒〇 41-0824 

組り怖東旭川南1を 2T 目 2-5 〒〇 78-8261 

帯広市西18窠が1了目1 7- 1 〒〇 80-0048 

卽瞄巿巧圍の4-17 干 085-0038 

化見市美ちの 9-1-30 〒〇 90-0064 


下 EL(011)864— 0440りザ表） 
TEL く011)8 7 9-2121(け黃 
TEL 01 38)48-6070( げ表） 
TEL 01目6ミ 37-2330( 巧表） 
了 EL 0155)35-7518( げ表） 
TEL 0154)24-4191 (代表） 
TEU0157)26_2103 (代表） 


FAX({ 
FAX り 
FAX({ 


<(011)863-3154 
<(011)871-2000 
<(0138)48-6080 
FAX の 166)37— 23；38 
FAX(0155)35-7510 
FAX 知 54)24-0451 
FAX(01 己 7)26-2107 


青 巧る 店 
青森サービスじンター 
か：田営業所 
が田サーピス它ンター 
A 戸営業所 
八戸 サーピ ス它ン ター 
化前営業巧 
化前サービス它ンタ ー 
盛岡営業巧 
盛岡サービスじンター 


青巧巿古館1了呂 12-38 
青巧巧古館 1T 目 12-38 
か;田巧泉中臾 4T 目 4-1 8 
が田巧列胤I巨モ刈 109-1 
八口巿売巿4 了目 4-7 
A 戸巿売巿4 了目 4-7 
化前巿田圍 1-2-1 
化前巿田園 1-2-1 
盛岡巿門 2-1-42 
盛岡巿門 2-1-42 


干030 -0946 
〒〇 30-094 日 
干010 -0917 
〒〇 10-0802 
干 031-0073 
干 031-0073 
干 036-8086 
干 036-8086 
干 020-0823 
干 020-0823 


TEL(01 7)742-8255( 巧表） 
TEU01 7)743-2971( 巧表） 
TEL(0 1 8)864 -日目7 U 巧表） 
TEL(018)864 -日219(巧表） 
TEL(0178)24 -日289(巧表） 
TEL(01 78)47-6609( 代表） 
TEL(01 72)28-3910 (巧表） 
TEL の 172)26-4770( 巧表） 
TEL の 19)622-4791( 巧表） 
TEL の 19)604-0281( 巧表） 


FAX の 17)742-827 己 
FAX の 17)743-1118 
FAX の 18)864-8468 
FAX の 18)864 -已760 
FAX(01 78)45— 4290 
FAX の 178)71-1344 
FAX(0172)28-0191 
FAX の 172)29-1 133 
FAX(019)622-5244 
FAX の 19)604-0283 



が 

お 

営 

業 

戸斤 

奥州巿か巧区がお工業団地 4 了 §79 

干 023-0002 

TEL の 197)22-4155( 巧表） 

FAX(0197)22-4452 


仙 

台 


を 

店 

仙台巿客城野区曰ノ出の1 -7-32 

干 983-003 己 

TEL の22に 35-31 81(巧表） 

FAX の 22)236-8810 


仙台サービスじンター 

仙台巿き城野区日ノ出の1 -7-3 1 

干 983- 0035 

TEL の22 口 83- 1 79U 巧表） 

FAX の 22)783- 1792 


郡 

III 

営 

罢 

P 斤 

郡山巧毫旧 1-51-9 

干 963- 8033 

TEU024)9；38-2240( 巧表） 

FAX の 24)938-3021 


山 

化 

背 

單 

Ph 

山お市東青旧 3-6-28 

干 990-2423 

TEU023)642-3255( 巧表） 

FAX の 23) 日 42-32 己4 


比 

fAj 

営 

業 

Ph 

酒田巿結の 1-183-1 

〒998-0103 

TEU0234)31-0571 (け表） 

FAX の 234)31-0581 

関東地区 

首 

都 

圏 

る 

店 

栗を都化区置島 8-4-8 

〒1 14-0003 

TEU03)3927-1151 (げ表） 

FAX の3巧 927- 1160 

首都園サービス t ンター 

索ぉ都化区置島 8-4-8 

〒 114-0003 

TEL わ 3)3911-1 13パげ表） 

FAX(03)3927-1130 

を 

巧 

窝 

幸 

巧 

東 巧 都化区豊富 8-4-8 

干1 14-0003 

下 EL か 3)3927 — 11日2(代表） 

FAX(03)3927-1160 


W 

ill 

ち 

華 

P/T 

なり1巿局松の 1-22-3 

干 190-001 1 

TE し (042) 已19 一 5271(イザ表） 

FAX(04'2)528-2382 


十 

香 

営 

学 

Ph 

の戶市局塚が田 95-5 

干 270-2222 

了 EL の 47)31 2—8330( げ黃 

FAX(047)312-8338 


巧 

お 

ち 

挙 

pn 

横お巿户塚区原宿4 了目 7-1 3 

〒24己-00目3 

TEL の 45)852-4008( 代表） 

FAX の 45)852-5540 
FAX の 55)268-1569 


甲 

が 

岩 

華 

Ph 

山梨県巧巨摩郡昭和の西を 2491-2 

干 409-3866 

TEL(055)268-1 567(け教 


化 

間 

古 

を 

片 

さいたま巿化径宮原の 1-674-2 

干 331-0812 

TEL れ 48)651 -1722(け表） 

FAX の 48)651-6370 


夕 

いた 

去 

ち革 

p け 

さいたま巧が区冨原の1-674-2 

〒331-0812 

TEU048)651-123 パげ表） 

FAX(048)651-6370 


局 

崎 

営 

業 

p け 

局崎ホ問屋 HT 曲1 -3-22 

〒370-0007 

TEU027)361 -4806(げ表） 

FAX め 27)361-9139 
FAX(028)632-5205 
FAX(0276)38-5508 


手 

都客営業 

Ph 

宇掛宮市梁•瀬の2313 

干 321-0933 

TEL 028)632— 510日(代表） 


太 

巧 

m 

笔 

Ph 

乂田市局が東の2375 

干 373-0825 

TEL か 276)38-6571( 代黃 


化 

P 

営 

業 

Ph 

水户市笠原の 653-2 

干 310-0852 

TEL く 029)241-21 72(代表） 

FAX(029)241-4268 

FAX(029)836-1913 


つ 

くば営業 

P/T 

つくば巿谷田部 6788-1 9 

干30己-0861 

下 EL か 29)839— 5325(巧動 


ま斤 

潟 


支 

店 

=を巿巧浏 3-2-1 己 

〒9己 5-0864 

下 EL(0256)32-2126( 巧表） 
TEU0256)32-2129( げ表） 

FAX(0256)35-8519 

信越- 

-をサー 

ビス t ンター 

=を巿巧浏 3-2-1 已 

t 9 己己-0864 

FAX の 256)32—2137 

新 

焉索営業 

P 行 

新潟市東区江南 1-6-41 

1-950-0855 

TEL め 25)28 目-9131(代表） 

FAX(025)286-3313 

長 

巧 

営 

業 

Ph 

長野巿大 互 島5312 

T381-0022 

了£しわ26)221—5111(げ表） 

FAX(026)221-0039 

化陸地区 

化 

本 

営 

業 

Ph 

化巧巿语賢大ス保原7852 

T399-0033 

TEL か 263:)26-0051 (代表） 

FAX(0263)25-9961 

を 

巧 


ま 

店 

をお巿駅西新の1 -1-25 

干 920-0027 

TEL の 76)260-0567 (代表） 

FAX(076)260-0775 


を沢サービスたンター 
富山営業巧 
福# 営業所 


をミ只巿訊西巧の 1-1-25 
富山巿旧巧の 2-3-1 己 
福な巿和田東 1-607 


〒920-0027 
干 930-0985 
干91 8-8237 


TEL 076)260-0038( 巧表） 
TEL 076)444-0567 (代表） 
TEU0776 に 3-0567^ げ表） 


FAX の76に 60-0738 
FAX の 76)444-06 り 
FAX の 776)23— 0580 


ち 

ち 

屋 

宝 

店 

S ち屋市熱旧区が田の 16-11 

干4己 6-0004 

TEL の 52)746-6600 (け表） 

FAX の 52)884-6 己51 

各古屋サービス t ンター 

名古屋市熱田区が田の 16-11 

干 456-0004 

T 巨1_の已2)746-6603(巧表） 

FAX の 52)884-65 已4 

静 

岡 

営 

業 

戸斤 

静岡巧憩巧区言の 2-1 日-30 

〒422-8034 

TEL(054)238-0005( 巧表） 

FAX の 54)238-0006 

岐 

章 

営 

業 

戸斤 

岐阜巿六条南 2-7-8 

干500 -8358 

TEL の日 8)268-7555( げ表） 

FAX の 58)268— 7已己〇 

ま 

営 


業 

P 斤 

ま市富を屋 3-29-38 

〒514-0819 

TEL(0 己 9)234-847 1(げ表） 

FAX(059)2%-8472 

沼 

ま 

営 

業 

巧 

沼ま巿西巧路888-1 

干 410-0303 

TEL(0 己 5)968-6210( げ表） 

FAX の5日)968 - 6212 


大阪サービスじンター 




普 

華 

巧 

巧 

都 

営 

革 

pb 

巧） 

P 

背 

革 

Ph 

巧 

根 

営 

業 

所 

お 

妊]山営業 

Ph 

広 

島 


る 

店 

に島サーピス它ンター 

岡 

III 

m 

笔 

巧 

米 

立 

n 

学 

Pb 

德 

営 

業 

P/T 


福 岡 ま 店 
樓岡サービスじンター 
北九州営業巧 
鹿県島営業所 


吹田市南を田 1-8-47 干 564-0044 

吹田巿南ま田1 -8-47 干 564-0044 

島化巿ち里の1 -8-5 〒 760-0078 

京都巿伏見区巧田段ノ川原 IT70-1 干61 2-8414 

巧戸巿西区ほ吉 5-1 32 〒6己 1-21 33 

彦根巿圧ま寺の南お78 〒日 22-0024 

福知山巿荒’巧東の68 干 620-0061 

広島巿受化南区?氏園 3-27-20 〒731-0138 

広島巿を化南区?氏園 3-27-20 干 731-0138 

岡山巿辰己 35-1 03 干700 -0976 

米号市目久美の 235-1 干 683-0035 

周南巿徳 LU すーノ丹す5631 -4 〒 745-0882 

福岡巿博多区東比恵 2-2-40 干81 2-0007 

福岡巿博多区東比惠 2-2-40 〒81 2-0007 

お九州市ル富が区愛岩 2-6-4 〒803-0828 

---- 干 890-0034 


龍 

本 

営業 

巧 

熊本巿尾ノ上 1-11-12 

干8日 2-0913 

長 

崎 

営業 

巧 

長崎県西彼件郭時まの左底鄉お田 74-1 

干8己 1-2106 

宮 

崎 

営業 

巧 

客崎巿嘉島 3-59-2 

〒880-0032 

大 

巧 

営業 

巧 

大分巿兰佐 1-19-7 

干 870-0108 


TEL の 6)6380-21 11 ( 代表） 
了 EU06)6386-5670( 代表） 
TEL の 87)835- 1711 ( 巧表） 
TEL(075)643-2002 (代表） 
TEL 078)922-2431( げ表） 
下 EL 0749)24-6239( げ表） 
TEL わ773た 2— 0827(代表） 

TEL(082)871-3310( 巧表） 
了 EL 082)871 -3315(げ表） 
TEL 086)243-77 日1(代表） 
TEL 0859)33 —81日7(代表） 
TEL わ 834)22-5567( 代表） 

TEL の 92)474-5771 (代表） 
下 EL の 92)474-6001 (代表） 
TEL(093)592-861 1(け表） 
TEL 099に81-1321(け表） 
TEL 096)367-7361( 巧表） 
了 EL 095)882-7710( げ表） 
TEL 0985)29-1 680(げ表） 
下 EU097) 己23—5161(代表） 


FAX(06)6386-7262 
FAX の 6)6386-5588 
FAX の 87)835-01 60 
FAX の 75)643-0870 
FAX の 78)922— 2438 
FAX の 749)26-21 16 
FAX の？？ 3)23- 7592 

FAX の 82)871-3306 
FAX(082)871-0272 
FAX わ 86)243-7191 
FAX(0859)23-0709 
FAX(0834)22-5589 

FAX の 92)474-5775 
FAX(092)474-6414 
FAX の 93)592—8666 
FAX(099)281 -1252 
FAX の 96)369—6323 
FAX 095)882-7767 
FAX わ 985)25—0685 
FAX(097)523-5162 


か縄営業巧 


宜野湾市宇地を738 
シーサイド’ パー ク102 


干901 -2227 TEL の 98)897— 5677(げ表 ） FAX の 98)897-5679 


本な•工場二条市東新保 7-7 〒955-8510 TEU 025 目) 32-21 1 U 大代表） 

ホ白崎エ揚 柏崎市宝の2-己8 干 945-0817 TEL (0257)23 — 517已(巧表） 

長阔工場長岡市下条町含ノ浦1069干 940-1 146 TEL (0258)22 — 212 U げ表） 


点検整備のおずずめ 


•エアコンを数シーズンご使用になりますと内部がミちれ、性能が低下することびあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れと 
は別に点検整備をおすすめします。 

•エアコン内部のク U —ニングは、お買い上げの販売店へご相談ください。お客様自身で実施されますと、故障の原因となる可能性があります。 
•点検整備は、お買い上げの販売店またはお近くのコ□ナお客様ご相談窓口にご相談ください。 


愛情点検 

長年ご使用のエアコンの点検を！ 

•エアコンの補修用性能部品のな有期間は製造打ち切り後9年でず。 

ク 

このよラな 
症状は 
ありませんか 

■電源コードやプラグび異常に熱い ■こげくさい臭いびする 

■室内ユニットから水ちれびする ■運転音び異常に高<なる1 

■電ミ原プラグやコンセントび変色している 

■ヒューズやブレーカーびひんぱんに切れる 

■架台や吊り下げなど取付部品び腐食、ゆるんでいる 

■本体のスイッチや1」モコンの操作び不確実 1 

■その他の異常や故障びある 1 

5 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、運転 
を停止し、コンセントから 
電源プラグを抜いてくだ 
さい。点検-修理につい 
て詳しいことはお買いあ 
げの販売店にご相談くだ 
さい。 


株ぶ含な 







































